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STANDARD MARKING SYSTEM CHART FOR METAL FASTENINGS 


These screws, bolts and nuts are ISO met 
PART NAME 












Screw, flat head *S 3x10 


coarse screw thread. 





M3 x10 





Screw,pan head *N3x10 


M3x10 





Screw, truss head #73 x10 


M3 x10 





Setscrew hex socket head 
(cup. point) 


*PK 3 X10 


M3 x10 





Setscrew hex socket head 
mne_point) 


*PT3 x10 


M3 x10 








screw hex socket head 


(flat point) *PH3 x10 


M3 x10 





Setscrew slotted head 
(Cup. point) 


*FK3x5 


M3x5 





Setscrew slotted head 
(Cone point) 


*FT3X5 


M3x5 





Setscrew slotted head 
(flat_point) 


*FH3*5 


M3x5 





Bolt, hex head *R 3X10 


M3 x10 





Bolt, hex socket head *Q4 x10 





M4 x10 





Nut, hex 


in) 


M3 





Washer, plain *“w3 


M3 





Washer, spring *Sw3 


M3 





E-ring *E3 


Nominal diam. M3 





External ring *CG3 


Nominal diam. M3 





Internal ring *CA3 


Nominal diam. M3 





Pla cP3 





ic 





ring 


Nominal diam. M3 





jastic ring KP3 


Nominal diam. M3 





Screw, sems A3x10 


/M3x10, with flat washer| 





Screw, double sems B3x10 


‘M0 wth at and ring esr 

















@MATERIAL INDICATING MARK 








MATERIAL MARK ADDED TO PART SYMBOL. 
Iron chromate Not used 
SUS 304 * 
SUS316 +* 
Titanium +e 





Tndicating symbol enclosed in a 
co) 


Iron nickel Sapna 

















Brass nickel | Supgrndcagng mm oe 
Plastic e 











303s00 20000 TYPE CLASSIFICATION 


[A ter, 


Material Washer, spring. 


Waster—> 


tem 
_ 





wt 30580 1 2 QO OO TYPE CLASSIFICATION 





Screw 3015S 
Screw, set-> 303S 


Screw, sems-+3 08S 
Bot - 304s 0000000 


+ 


Length 
Nominal diam. 
Material 
Type (shape) 


SHAPE CLASSIFICATION 





Screw, pan head--- 
Screw, flat head 


Screw, truss head « 


Setscrew, hex head .. 
fia 


Setacrew, hex head - 
(Cup point 

Setscrew, bex head .. 
one) 

Bolt, hex -+ 
Bolt, hex -- 


Bolt, hex socket hea 











Item 








Serew, sems----—~ 


HONK ane arse 


‘Screw, double sems ~ 








1 Ni 





Material 
shape 
Wem: ‘Screw standards 
Type 
Ring, 
retainng—* 315S OOO OOOO TYPE CLASSIFICATION 
amin dam CTR, external +--+ 1 
trem _ | Material C-ring, internal- 





Type 





E-ring 





a 





INDEX GX] 


(Weterloee- We ch System) 





INDEX fe 


e ‘rame Section 
(Water-Wash System) 





INDEX 2] 


Feed Section (1) 








INDEX Cea 


@ Feed Section (2) 





INDEX 4 


@ Rack Section (1) NQ1/NQ3 





INDEX IE 


@ Rack Section (2) NQ2/NQS2/W2 





@Rack Section (3) NQS1/NQ4/W1 








INOEX@xal 





INDEX CeX=3 


@ Rack Section (4) Dryer 


“6 
% fr 





INDEX 110) 


in System 
(Water ican: Wa sh System) 











a | 


@ Circulation System 
(Water-Wash System) 








INDEX IEA 


Control Section 

















INDEX EEE} INDEX Ea 


@ Standard/Optional Accessories @FP350 Part No. Index List 











@The parts shown in the shaded area of each index illustration are described in the page 
or pages having the same index number. 








USE OF PARTS LISTS AND EXPLODED VIEW ILLUSTRATIONS 


© The necessary replacement part should be sought from the exploded drawing of the pertinent 
section of the instrument, Remember that the exploded view parts that are shaded[[iiijjcan 
only be supplied as unitized blocks. 


© The exploded drawing numbers correspond to the drawing reference numbers in the parts lists 
on the page opposite. 
© From the parts list record the part number and the part name. 


© When ordering parts, not only the part number and name, but also the instrument name and 
serial number should be provided. 


© Improved part substitutions will in certain instances result in part number changes without 
prior notice. 


NOTE: The numbers indicated in the parts list “Qty’’ column indicate the quantity of the de- 
signated part incorporated in a single instrument. However, for reference ease some 
parts may appear twice or more in the parts lists. 





© The % mark following the exploded drawing reference numbers in the parts lists, indicate 
expendable parts which should always be kept on hand. 


O All parts other than those designated in the parts lists by the @ and % marks, are not stocked 
and delivery may thereby require an added period of time. 





Drawing 
Ref.No. Part No. 
1°©316G03011 


2 
2 
3 
4 
4 
5 
6 
7 
8 


9 


350G03101 


350G03101A 


350603118 
359G03101 


359G03101A 


362G03101 
350G03102 
308G03101 
356603101 
385G03014 


W* 364G03101 


" 


13 


358G03101 
358G03109 
359G03103 
350603115 


350G03115A 


4@314G03101 


5 


15 


350G03103 


350G03103A 


168° 340G03102 


W 


350603113 


18 359G03105 
19°341G03101 


20 
a 
2 


304G03101 
362G03102 
350603104 


Part Name 
Latch 
Cover 


Cover 


Cover 
Tank 


Tank 


Chain, support 
Cover 

‘Screw, thumb 
Bracket 
Cover, cloth 
Pad, velvet 
Receiver 
Receiver 
Tank 

Cover 


Cover 


Hinge 
Cover 


Cover 


Handle 
Cover 

Tank 

Rod, stirring 
Bolt 
‘Support 
Cover 


saa aoon 


Renarks 


‘Ser. Nos. 2850 
and below 
‘Ser. Nos, 2851 
and above 
For NQIR 
Ser. Nos, 2550 
and below 
‘Ser. Nos. 2551 
and above 


AL 


‘Ser. Nos, 2540 
and below 
‘Ser. Nos, 2541 
and above 


Ser. Nos. 2850 
and below 
Ser. Nos. 2851 
and above 


Rubber 
For replenishment 


Ser. Nos. 2850 
and below 


Orawing 
Ref.No. Part No. 


2 


350G03104A 


23 316G03103 


24 


373G03104 


2° 367G03101 


26 


358603102 


27° 359G06015 


28 
ra 
30 


30 


on 
32 


345G03109 
350G03105A 
350603106 


350G03 106A 


375G03102 
135G03103 


8° 119G03101 


u 
3 
6 
37 


356603103 
364G03102 
350G03107 
346G03102 


38 314G03102 


9 
40 
A” 
42 
a3 
44 


350G03108 
345G03107 
345G03101 
332G03101 
343G03101A 
314G03013 
363603229 
343G03102C 


343603103 
343G03104 
359G03114 


359603104 


FP350 


Part Name 
Cover 


Strap 
Pan, drain 
Caster 
Box 

Tank 
Cover 
Cover 
Cover 


Cover 


O-ring 
Terminal, tab 
Fan 

Bracket 
Gauze, wire 
Cover 

Rib 

Hinge 

Cover 

Plate, shield 
Plate, shield 
Stop 

Hanger 
Hinge 

Guide 

Hook 


Hanger assembly 
Hanger assembly 
Tank assembly 


Tank assembly 


Qty 


4 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
1 


Bassas gnsesnwssasndga 





Remarks 
Ser. Nos, 2851 
and above 


For DRAIN 


Ser. Nos. 2850 
and below 
Ser. Nos, 2851 
and above 


187 
6200 


Wor 
WO2 ~NO4 


Same as AL 
For NQ2R 


Parts 4 and 12 














ra 
oF 
Eo 
no 
Bo 
wa 
zs 
Fad 

ec 
ze 
as 
gs 


4 


ei Zi" 




















wil 
iw! 








Orawing 

Ref.No, Part No, 
1°©316G03011 
2 350G03101 


2 350G03101A 


3 350G03118 
4 359G03101 


4 359G03101A 


362G03101 
350G03102 
308G03101 
356G03101 
9 385603014 
10 340G03103 
1 364G03101 
12 358G03101 
12 358G03109 
13 359G03103 
144 350G03115 


44 350G03115A 


18 314G03101 
1% 350G03103 


16 350G03103A 


W 347G03101 
18 340G03102 
19 350G03113 
20¢ 359G03105 
21°341G03101 
22 304G03101 
23 362G03102 


Part Name 
Latch 
Cover 


Cover 


Cover 
Tank 


Tank 


Chain, support 
Cover 
‘Screw, thumb 
Bracket 
Cover, cloth 
Handle 
Pad, velvet 
Receiver 
Receiver 
Tank 

Cover 


Cover 


Hinge 
Cover 


Cover 


‘Spacer 
Handle 
Cover 

Tank 

Rod, stirring 
Bolt 
Support 


Pe ee re Sy 


Remarks 


Ser. Nos. 2850 
and below 
‘Ser. Nos. 2851 
and above 
For NQIR 
Ser. Mos. 2550 
and below 
‘Ser. Nos, 2551 
and above 


AL 


Ser. Nos, 2540 
and below 
Ser. Nos, 2541 
and above 


Ser, Nos. 2850 
and below 
Ser, Nos, 2851 
and above 


Rubber 
For replenishment 


Orawing 
Ref.Wo. Part No. 
24 350G03104 


2 350G03104A 


2 316G03103 
2% 373G03104 
27° 367G03101 
2% 358G03102 
29° 359G06015 
3% 345G03109 
31 350G03105 
8 350G03117 


8 350G03117A 


33 375G03102 
34 135G03103 
36° 119G03101 
3% 356G03103 
37 364G03102 
38 350G03107 
39 346G03102 
40° 314603102 
4 350G03108 
345G03107 
345G03101 
332603101 
343G03101 
314603013 
363G03229 
343G03102C 


343603103 
359G03114 


@ @©@9 SERFREESE 


359G03104 


FP350 


Part Nane 
Cover 


Cover 


Strap 
Pan, drain 
Caster 
Box 

Tank 
Cover 
Cover 
Cover 


Cover 


O-ring 
Terminal, tab 
Fan 

Bracket 
Gauze, wire 
Cover 

Rib 

Hinge 

Cover 
Plate, shield 
Plate, shield 
Stop 

Hanger 
Hinge 

Guide 

Hook 


Hanger assembly 
Tank assenbly 


Tank asseably 


Qty 


1 


Baaunanan 


Ban sass sanwossnidsa 





Renarks 

Ser. Nos, 2850 
and below 
Ser. Nos. 2851 
and above 


For DRAIN 


Ser. Nos, 2850 
and below 
Ser. Nos, 2851 
and above 


187 
We2A0 


For Nat 
For Na2 ~NQ4 


For Na2R 


Parts 4 and 13 


FEED SECTION (1) 
































Drawing 
Ref.No, Part No. 
1 401G03102A 
2@362G03012A 
3 309G03101 
4¢ 120G03002 
5 356G03037 
6 356603038 
7 319N1136 
8 338G03019 
9 334G03101 
10® 322SA003 
NW 363G03064 
2 388G03001 
13 309G03014 
4 356G03106 
18 325G03101 
16 326G03101 
7 326G03013 
1 319G03104 
19 308G03102 
2% 388G03101 
2 319603103 
2 341G03102 
2% 345G03110 
24@ 341G03011 
2% 358603103 
%®314G03103 
27 356G03104 
2% 350G03109 
2 319G03101 
3% 319G03102 
31 345G03108 
3% 358G03110 
33®@316G03013 
34 356G03111 
3° 388G03103 


Part Name Oty 
Plate, pressure 1 
‘Support 2 
Washer 6 
Connector 3 
Plate, keep 1 
Bracket 2 
Shaft 4 
Ring 8 
Roller 4 
‘Support, shaft 8 
Guide 4 
Spring, compression 2 
Washer 4 
Bracket 1 
Chain 1 
Sprocket 3 
Sprocket 1 
Shaft 1 
Setscrew 4 
‘Spring, tension 1 
Shaft 1 
Ara al 
Plate, shield 1 
Ara 1 
Frame 1 
Hinge 1 
Bracket 1 
Cover nt 
Shaft 1 
Shaft it 
Plate, shield 1 
Frame 1 
Latch 1 
Bracket 1 
‘Spring, compression 1 


Remarks 


20x 4.5x1.5 SUS 
1625-2P-1 with pins 


4.8 X10x 0.8 


Drawing 

Ref.No. Part No. 

% 341G03104 
37 107G03101 
38 128G03101 
39@ 128603018 
40 356G03108 


40 356G03108A 


41 356603107 
42 363G03201 


4 363G03236 


4 356G03110 
44® 388G03102A 


45 401G03103 
4%® 812G03101A 


47 812GO3101A 
48° 334G03102 
4% 334603114 


49 319G03105 
50® 322G03012 
51 338G03110 


@ 801G03101 
@* 810603012 
@® 810G03101 
O®812G03101A 
® 810603102 


FP350 


Part Name aty 
Ara 1 
Solenoid at) 
Switch 1 
Microswitch 3 
Bracket | 
Bracket 1 
Bracket 1 
Guide 1 
Guide 1 
Bracket 1 
Spring, coiled 1 
Plate, keep 1 
PCB, light 1 
receptor 

PCB, light 1 
enjtting 

Roller 2 
Roller 2 
Shaft 1 
Support, shaft 2 
Collar 1 


Pressure roller unit 
Solenoid assembly 2 





Remarks, 


‘VT21H BOVE 


Ser, Nos, 2550 
and below 
Ser. NOs. 2551 
and above 


Ser. Nos. 8206 
and below 
Ser, Nos, 8207 
and above 


Ser, Nos, 0688 
and above 


Sharp PTSSOFX4, 
coupled 39 
Sharp GLO14Ax4, 
Coupled 47 

Ser. Nos, 8206 
and below 

Ser, Nos, 8207 
and above 


GOOOLLB 


Ser. Nos. 8141 
and above 


SEC-B5V-1/4 


Auto, rock solenoid assembly 


Sensor assembly 
Feed roller unit 


W 











FEED SECTION (2) 








FP350 





Orawing Orawing 
Ref.No. Part No, Part Name Qty Remarks Ref.Wo. Part No, Part Name Qty Remarks 

1 319G03019 Shaft 4 20 347G03003 Spacer 2 

2@388G03013 ‘Spring, compression 2 21 401G03012 Plate, keep 2 

3 317G03011 Cap 2 22@314G03013 Hinge 2 

4 356G03112 Bracket 1 23 368G03011A Mount, manual 2 Ser. Nos, 2600 

5 107G03011 Solenoid 2 AS45151 control and below 

6 341G03103B Ara 2 Ser.Nos. 0188 2 368G03011B Mount, sanual 2 Ser.Nos. 2601 to 3835 
and above control 

™ 393G03011 Blade, cutter 2 6 sheets/box 2 368G03011C Mount, wanua! 2 Ser.Nos. 3836 to 4000 

8 309G03013 Washer 2 control 

9° 388G03012 Spring, coiled 1 2% 368G03011D Mount, manual 2 Ser.Nos, 4001 

1 308G03011 Screw, special 2 control and above 

1 305G03011 Nut 2 

2 363G03013 Plate, guide | @*810G03011 Drive section 2 Ser. Nos. 2600 

13 350G03020 Cover 1 assembly and below 

14° 128G03018 Microswitch 3 @*810G03011A Drive section 2 Ser. Nos, 2601 to 3835 

15 128G03019 Microswitch 3 assembly 

16 356G03113 Bracket 1 @*810G03011B Drive section 2 Ser. Nos. 3836 to 4000 

W 386G03004 Absorber, shock 2 assembly 

1% 363G03062A Guide 2 Ser.Nos. 4001 @*810G03011C Drive section 2 Ser.Nos, 4001 
and above assembly and above 


19° 388G03014 ‘Spring, coiled 1 


13 








RACK SECTION (1) NQ1/NQ3 























































































































Wa cia, 
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Drawing 
Ref.No. Part No, 


1 


349603101 


2@323G03101A 


2®323G03101B 


3 


372G03103 


4°372G03102 


5 
5 


6 

™ 
fi 
™ 
tm 


™ 


eocne 


363603202 
363G03202A 


349603101 
381G03101 


381G03101A 


381G03103 


381G03103A 


381G03103B 


363G03203 
363G03204 
363G03205 
363G03205A 


372G03104 
319G03017 
363G03206 
363G03206A 


334603013 
338603104 
326603105 
319G03107 


Part Name 
Plate, side 
Belt 


Belt 


Fitting, tube 
Fitting, tube 
Plate, guide 
Plate, guide 


Plate, side 
Lid, floating 


Lid, floating 
Lid, floating 
Lid, floating 
Lid, floating 


Guide 
Guide 
Plate, guide 
Plate, guide 


Fitting, tube 
Shaft 
Guide 
Guide 


Roller 
Collar 
Wheel belt 
Shaft 


Qty 


wpmae 


wpHyos 


aan 


Resarks 


For WQ1,NQ3 Ser. Nos. 
4261 and above 

‘Ser. Nos. 6121 

and above 

Ser. Nos. 7381 

and above 


Rubber 

For NQ1, NQ3 

For WO1,NO3 Ser. Hos. 
4261 and above 
Ser.Nos. 6121 

and above 


For NOt 

Ser. Nos. 2513 

and below 

For NQ1 Ser. Nos. 
2514 and above 
For NQ3 Ser. Nos, 
2513 and below 
For WQ3 Ser. Nos. 
2514 to 3220 

For NQ3 Ser. Nos. 
3221 and above 
For NQ1 SUS316 
For NQ3 Titaniue 
For NQ1,NO3 

For NQ1,NO3 Ser. Nos. 
4261 and above 
Ser. Nos. 6121 

and above 


Ser.Nos, 7741 
and above 


For NOt, NQS1, NGS2, 
NQ4 SUS 


Drawing 

Ref.No. Part No. 
1% 319G03108 
W 338G03104 
18 319G03015 


18 319G03027 
19 363G03207 
19 363G03207A 
19 363G03207B 
20° 334603105 
21 363G03208 
22326603103 
23 322G03101 
2% 401G03104 
24 401G03107 
2% 384603104 
26* 384G03102 
2 401G03105 
28 356G03116 
29° 322G03102 
3 356603161 
31. 346G03101 
2% 319G03106 
3% 319G03125 
3% 356G03162 
3 338G03101 
@* 802603101 
@* 802G03103 


@* 802603107 
@* 384603103 


FP350 


Part Name aty 
Shaft 2 
Collar 4 
Shaft 5 
Shaft 2 
Guide 7 
Guide cd 
Guide 7 
Roller 10 
Guide 5 
Sprocket 8 


Support, shaft 7 
Plate, reinforcement10 
Plate, reinforcementto 


B lade, squeegee 10 


Blade, squeegee 5 
Plate, reinforcement 5 


Bracket 5 
‘Support, shaft 7 
Bracket 5 


Rubber,draining = 6 


Shaft 3 
Shaft a 
Bracket 5 
Collar 4 


N1 rack assembly 
N3 rack assembly 





Remarks 
For NQ2, NO3 


For NQ1, NOS1, NQS2, 
WO4, DRY SUS 
For NQ2, NO3 


Ser. Nos, 7066 

and above 

Ser. Nos. 9146 

and above 

For NQ1,NQ2,NQ3, 
WaS2, DRY 

For NQ1,NQ2,NQ3, NOS2, 
ORY 


Ser. NOS. 7361 
and above 
Ser, Nos. 7361 
and above 


Ser. Nos, 7361 

and above 

For NQ1,NQ2,NQ3, NOS1, 
WQS2, N04 

For NOT, NOS2, 

ORY 

For NQ2,NOS3, 
(Titanium) 

Ser. Nos. 7361 

and above 

For NQ1,NG2, N03, NOS2 


Crossover rack assembly For NOt entrance 


Blade unit 


For NQ1,NQ3 ~NO4 


15 























__ Material for Sorews : Titanium 








Drawing 

RefNo. Part No. 
1 349603102 
2 323G03102 
3 363G03210 
4 349603102 
* 381G03105 


* 381G03105A 


6 363G03211 
7 363G03213 
8 349603102 
9 323G03102 
10 363G03210 
1 349G03102 
1* 381G03102 


1% 381G03102A 


13 363G03211 
4 363603212 
18 326603103 
16®322G03101 
W 401G03104 
W 401G03107 


18° 384G03101 
18 384G03104 


1* 384G03102 
2 401G03105 
21 356G03116 
2 356G03114 
23@ 322G03102 
24 346G03101 


Part Name Oty 
Plate, side 
Belt 

Plate, guide 
Plate, side 
Lid, floating 


2 ONNe@ 


Lid, floating 


Plate, guide 
Guide 
Plate, side 
Belt 

Plate, guide 
Plate, side 
Lid, floating 


= eENnnesan 


Lid, floating 


Plate, guide 2 
Guide 1 
‘Sprocket 8 
‘Support, shaft 7 
Plate, reinforcenent10 
Plate, reinforcement10 


Blade, squeegee = 10 
Blade, squeegee 10 


Blade, squeegee = 5 
Plate, reinforceaent 5 
Bracket 5 
Bracket 5 
‘Support, shaft 7 
Rubber, draining §=6 


Remarks 

For NQ2,NGS2 

For NQS2 Ser. Nos. 
2513 and below 
For NQS2 Ser. Nos. 
2514 and above 
For NQS2 SUS316 
For NQ2,NOS2 

For NQ2 Ser. Nos, 
2513 and below 
For NQ2 Ser. Nos. 


2514 and above 


For NQ2 Titanium 


Ser. Nos. 7361 
and above 


Ser. Nos. 7361 
and above 


For WQ1,NQ2,NQ3, NOS1,, 
NQS2, NO4 


Drawing 
Ref.No. Part No. 
2% 319G03106 


% 356G03115 
2% 356G03162 


27 338G03101 
28° 326G03103 
29° 322G03101 
#® 338G03101 
3 319603106 


3 319G03125 


32 322G03102 
33 338G03104 
34 326603105 
3% 319603107 


3% 319603108 
3% 338G03104 
37 319G03027 
37: 319G03015 


38 363G03207 
39° 334G03105 


40 363G03208 
@*®802G03105A 


@* 802G03102 
@* 384603103 


FP350 


Part: Name aty 
Shaft 5 
Bracket 5 
Bracket 5 


Collar 4 
Sprocket 8 
‘Support, shaft 7 
Collar 4 

3 


Shaft 

Shaft 2 
Support, shaft 7 
Collar “4 
Wheel belt 

Shaft 4 


Shaft 2 
Collar 4 
Shaft 

Shaft 5 
Guide 7 
Roller 10 
Guide 5 


NQS 2 rack assembly 
NQ2 rack asseably 
Blade unit 





Renarks 
For NQ1,NO2, NO3, NQS2, 
ORY 


Ser. Nos. 7361 
and above 


For Not, Nas2, 
oRY 

For Na2, Nas3, 
(Titanium) 


For NQ1,NQS1, NG2, NQ4 
SUS. 
For NO2,NQ3 Titanium 


For NQ2,NO3 Titanium 
For NQ1,NQS1, NOS2, 
WQ4, DRY SUS 


For NQ1,NQ2,NQ3, NOS2, 
DRY 
For NQ1,NQ2,NQ3, NOS2, 
ORY 


(Titanium) 


17 


RACK SECTION (3) NQS1/NQ4/W1 
































Orawing 

Ref.No. Part No. 
1 349G03102 
2@323G03103 
3 363G03214 
4 349G03102 
* 381G03104 


* 381G03104A 


* 381G03106 


% 381G03106A 


363G03215 
363G03233A 
363G03216 


363G03216A 
363G03232A 


eo 


319G03109 
319G03110 


© 


10° 334G03107 
N®338G03105 
2 326G03103 
13@322G03101 
4 401G03104 
4 401G03107 


1 384G03101 
16 384G03104 


1 384G03102 
W 401G03105 
18 356G03116 
19° 322G03102 
®@ 356603114 
2% 356G03161 


2% 363G03217 


Part Name Qty Rerarks 

Plate, side 8 

Belt 2 For NS1,N4 

Plate, guide 2 

Plate, side 8 

Lid, floating 1 For NQS1 Ser. Nos. 
2513 and below 

Lid, floating 1 For NQS1 Ser. Nos. 
2514 and above 

Lid, floating 1 For NQ4 Ser. Nos. 
2513 and below 

Lid, floating 1 N04 Ser. Nos. 
2514 and above 

Plate, guide 2 

Guide 1 

Guide 5 Ser. Nos, 2650 
and below 

Guide 5 Ser. Nos. 2651 to 7855 

Guide 5 Ser. Nos. 7856 
and above 

Shaft 6 Rack NO.4,5,6 (SUS) 

Shaft 4 Rack NO.2,3 
(Titanium) 

Roller 20 

Collar 10 

Sprocket 8 

‘Support, shaft i 

Plate, reinforcement10 

Plate, reinforcementt0 Ser. Nos. 7361 
and above 

Blade, squeegee 10 

Blade, squeegee 10 Ser. Nos. 7361 
and above 

Blade, squeegee = 5 

Plate, reinforceaent 5 

Bracket 5 

‘Support, shaft 7 

Bracket 5 

Bracket 5 Ser. Nos, 7361 
and above 

Guide 2 For NQS1, NO4 


Drawing 
Ref.No. Part No. 


2 
rx} 


4 
rx) 


363603218 
346G03101 


319G03114 
356G03115 
356G03162 


338G03102 
308G03103 
338G03104 
326G03105 
319G03107 
338G03104 
319G03015 


363603209 
363G03207 
363G03207A 


3 334603106 


@* 802G03104 


0° 802G03115 


@* 802G03108 


@*® 802G03109 


e 
e 
e 
e 


802G03112 


802G03112A 


802603113 


802G03113A 


@* 384G03103 


FP350 


Part Name aty 
Guide 2 
Rubber, draining §=6 


Shaft 2 
Bracket 5 
Bracket 5 
Collar 2 
Screw, thumb 4 
Collar 4 
Wheel belt 7 
Shaft 4 
Collar 4 
Shaft 

Guide 2 
Guide i 
Guide 7 
Roller 10 


Rack assembly, for 
NQ4 

Rack assembly, for 
NQS1, W1 





Remarks. 

For NOS1, NQ4 

For NQ1,NO2,NQ3, NOS1, 
NQS2, NO4 

For NOS1,NQ4 


Ser. NOS. 7361 
and above 


For NQS1,NQ4 only 


For NQ1, NQS1, NOS2, 
NQ4, DRY SUS 
For NOS1, NO4 


Ser, Nos. 7000 


and above 
For NOS1, NQ4, DRY 


(Titanium) 


Crossover rack assembly Rack NO. 4,5,6 


(sus) 


Crossover rack assembly Rack NO. 2,3 


(Titanium) 


Crossover rack assembly Ser.Nos, 7000 to 


7855 (SUS) 


Crossover rack assembly Ser.Nos, 7856 


and above (SUS) 


Crossover rack assembly Ser.Nos. 7000 to 


7855 (Titanium) 


Crossover rack assembly Ser.Nos, 7856 


Blade unit 


and above 
(Titanium) 
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RACK SECTION (4) DRYER 
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Drawing Drawing 
Ref.Wo, Part No, Part Name Qty Remarks Ref.Wo. Part No. Part Name Oty Remarks 
1 319G03020 Shaft 1 24@ 334G03018 Roller 2 
2 338G03106 Collar 10 % 319G03029 Shaft 1 
3 349G03103 Plate, side i) % 363G03235 Guide 1 
4° 334G03106 Roller 10 2 363603224 Guide 1 DRY entrance 
5° 323G03104 Belt 1 Ser. Hos. 7380 crossover 
and below 27 363G03224A Guide 1 Ser.Nos. 7261 
5° 323G03104B Belt 1 Ser. Nos, 7381 to 8435 and above 
5@323G03107 Belt 1 Ser. Nos. 8436 28 334G03014 Roller 1 
and above % 334603113 Roller 1 Ser. Nos. 7261 
6 319603111 Shaft 4 and above 
7 334G03015 Roller 1 29 338G03109 Collar 1 
8 363603219 Guide 1 #® 334G03109 Roller 1 
9 350G03110 Cover 2 31 338G03104 Collar 4 
W 363603221 Guide 3 3% 319G03015 Shaft 5 
N 363G03222 Plate, guide ia 3 350G03111 Cover 1 
% 363603223 Guide fl & 363603208 Guide 5 
13 349G03104 Plate, side 1 35° 334G03105 Roller 0 
4 350G03110 Cover 2 % 363G03207 Guide 7 
18 363G03222 Plate, guide 2 % 363G03207A Guide 7 Ser, Nos. 7000 to 8880 
16 363G03220 Guide 1 % 363603207 Guide 1 Ser. Nos, 8881 
7 326G03103 ‘Sprocket 8 and above only DRY 
18 322G03101 ‘Support, shaft 7 37 338G03104 Collar “4 
19 401G03106 Plate, reinforcement 2 % 326G03105 ‘Wheel, belt id 
2% 338603103 Collar 1 39 319G03112 Shaft 1 
4 319G03106 Shaft 5 For NQ1,NQ2,NO3, NOS2, 
ORY @* 802G03106 Dryer rack assembly 
22®322G03102 ‘Support, shaft 7 @* 802G03110 Crossover rack assembly Rack NO.8 
2% 319G03017 Shaft 3 
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Drawing 

Ref.No. Part No. 
1 358G03105 
2 137G03013 
* 137G03101 


4° 117G03102 
§ 364G03103 
6 318G03012 
6 318G03102 


7 358G03106 
8° 326G03104 
9 322G03103 
10® 326G03103 
119115G03101 
2 326603101 
13 356G03117 
4 369G03101 
15 119G03102 


16 364G03105 


7 356603118 


18 376G03001 
19 364G03107 


Part Name 
Box 

Holder, fuse 
Fuse, thermal 


Heater 
Gauze, wire 
Gromet 
Grommet 


Box 

‘Sprocket 
‘Support, shaft 
Sprocket 
Theraistor 
‘Sprocket 
Bracket 

Duct 

Fan 


Guard 


Bracket 


Filter 
Gauze, wire 


Reaarks 


250V 15A 1520 
‘SF152U 
Outside Japan 
230V kW DHS 
Ser. Nos. 2741 
and above 

Ser. Nos. 2600 
and below 

Ser. Nos. 2601 
and above 


60872 


PXN24 


U12C0 Not need 
water-wash system 
Ser. Nos. 4001 

and above Not need 
water-wash system 
Not need water-wash 
system 


‘Ser. Nos, 8196 
and above 


Drawing 
Ref.No. Part No. 
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ral 


350G03112 
358603107 


2° 119G03002 


23 
24 
rx) 


356603119 
363G03225 
356G03120 


26° 387G03001 


a 
2 


344G03101 
344603102 


28° 334G03110 


28° 334G03110A 
28 334G03110B 


2 


356G03122 


30° 334G03016 


un 


319603113 


32 388G03016 
32° 388G03115 


B 
i) 


Mu 


aT 


338603107 
338G03119 


322G03111 
356G03121 
356603188 


363603226 
308603012 


FP350 


Part Name 

Cover 

Box 

Fan 

Bracket 

Guide 

Bracket 

Brush, antistatic 
Fork 

Fork 


Roller 
Roller 
Roller 


Bracket 
Roller 

Shaft 

Spring, tension 
Spring, tension 
Collar 

Collar 


Support, shaft 
Bracket 
Bracket 


Guide 
‘Screw, thumb 


pannaoa 


1 


n 





Remarks 


SF50-5 


Ser, Nos. 7770 to 8975 
Ser. Nos, 8976 
and above 


Ser.Nos. 7000 to 7769 
Ser, Nos. 7770 
and above 


Ser. Nos, 9362 

and above Aluminum 
Ser. Nos, 9362 

and above 

Ser. Nos, 9361 

and below 

Ser, Nos. 9362 

and above 
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CIRCULATION SYSTEM 
(WATERLESS-WASH SYSTEM) 


























Drawing 
Ref.No. Part No. 
1¢117S0009 


1°©117S0010 


111780032 
2 401G03101 
3®338G03111 
4® AFNCP4~3627 
5@128G03019 
6 356603123 
7 350G03114 
8 357G03101 
9° 386G03101 


10° 133G06001 
N 374G03102 
1% 370G02002 
13@374G03105 
4®374G03104 
18316G03112 
16 370G02002 
W®133G03101 


W®133G03101-M 


1% 372G03110 


Part Name 
Heater 


Heater 


Heater 
Plate, keep 
Ring, rubber 
Hose 
Microswitch 
Bracket 
Cover 
Mount, puap 
Rubber, shock~ 
absorbing 
Pump 
Limitter, flow 
Hose 

Valve 

Valve 

Clamp, hose 
Hose 

Pump 

Pump 

T-Joint 


Qty 


Bos 43wW3005 


Baaagasson 


Renarks 

For NQ2,NQS1,2,NQ4 
‘240V, 2008 

For NQ3 

‘240V, 2884 

For NQ1 SUS 


1m, 6X10, 9a 


15X20 

For N03 

For 2,NQS1,2,NO4 
Hi-4ah (smal!) 
tm, 15X20, ba 


Indicates(@) label 
For NQ1 


Drawing 
Ref.No. Part No. 


19° 374G03103 
20° 385603101 
21° 316G02010 
2 356G03125 
23@ 128G03102 
24 374G03110 
2% 144G03101 
2 376G03101 
27® 115G03102 
2% 341G03105 


2 341G03105A 


29° 385G03102 
#® 317G03103 
31 370G03103 
32@ 372603101 
8¢ 372G03105 
Me 372603106 
3% 317G06070 
% 128G02010 
37 37 2G03108 
38° 372G03107 
399 379G03101 


FP350 


Part Name 
Valve 

Pad 

Clamp, hose 
Bracket 
Switch, float 
Orifice 
Electrode, ground 
Filter 
Thermistor 
Rod 


Rod 


Pad 

‘Stopper 
Hose 
T-Joint 
EIbow, rubber Y 
E bow, rubber 
Cap, tank 
Switch, float 
E Ibow, rubber 
E |bow, rubber 
Radiator 


oty 
1 
1 
15 
1 
6 
1 
6 
6 
1 
6 


o 


kad as POLO aN ede, 





Remarks: 
For NQ1 
tm, 20, 0.6m 
HH-50N (large) 


FS-08142 
Only Na2 


For Nat 

Ser, Nos. 2530 
and below 

Ser, Nos. 2531 
and above 

im, G15, 0.20 


tm, @12x15, 0.5m 
For NQ1 
For NOs 


FS-08143A 

For WOS2, 90m 
For NQS1, 130mm 
For NOS 
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CIRCULATION SYSTEM 
(WATER-WASH SYSTEM) 
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Orawing 
Ref.No. Part No. 
1°117S0009 


1°117S0010 


111780032 
2 401G03101 
3¢338G03111 
4 350G02073 
S®AFNCP4—3627 
6° 128G03019 
7 356G03123 
8 350G03114 
9 357G03101 
W® 386603101 


N®133G06001 
 356G03128 
13@827G03101 


4 356G03129 
16 356G03127 
18° 372G03109 
7 316G03015 
18° 134G03101 


19° 370G02002 
20° 133G03101 
21° 372G03110 
22@374G03104 


Part Name 
Heater 


Heater 


Heater 
Plate, keep 
Ring, rubber 
Cover 

Hose 
Microswitch 
Bracket 
Cover 

Bed, pump 
Rubber, shock- 
absorbing 
Punp 

Bracket 
Valve, drain, 
asseably 
Bracket 
Bracket 
T-Joint 
Clamp, hose 
Valve, solenoid 


Hose 
Pump 
T-joint 
Valve 


Qty 


Sowa5 BR BOSS HaMena 


wasa 


Orawing 
Remarks Ref.No. Part No. 
For NQ2, N04 23 372G03109 
‘240V, 200W 24 316G03112 
For N03 2% 357G03102 
240V, 2880 2% 374G03102 
For NOt SUS 27 370G02002 
28 374G03105 
29° 374G03103 
%@ 385G03101 
ta, @ 6X10,7, 5a 31 316G02010 


32 356G03125 
33@ 128G03102 
M&M 374G03110 


3% 144G03101 
36° 376G03101 
37° 115G03102 
3% 341G03105 
39° 385G03102 
#® 317G03103 
41 370G03103 
42@372G03101 


NH-6(SUS) 43° 372G03105 
CKO, AB41-03-7 44® 372G03106 
(2.5.2 Amin) 45 317G06070 
im, 15X20, 10m 46¢ 128G02010 
For NOI 372G03005 
For NQ2,NO3, NO4 


FP350 


Part Name 
T-joint 
Clamp, hose 
Mount 
Limitter, flow 
Hose 

Valve 

Valve 

Pad 

Clamp, hose 
Bracket 
Switch, Float 
Orifice 


Electrode, ground 
Filter 
Theraistor 
Rod 

Pad 

‘Stopper 

Hose 

T-Jjoint 

E bow, rubber Y 
E !bow, rubber 
Cap, tank 
Switch, float 


Hose, flexible 


Oty 


AOa 2s 44H480 


VNYNYSAB44550508 





Renarks 


HH-44N (small) 


P1Sx20 

For NO3 

For NQ1 

tn, 20,0. 68 
HH-5ON (large) 


FS-08142A 

Only NQ2 (SOHZ) 
Ser. Nos. 7981 

and above 

For NQ1 

1m, O15, 0.20 

tm, 01215, 0, 5m 
For NQ1 

For NOS 
FS-08143A 


70cm 
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CONTROL SECTION 
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Drawing Drawing 
Ref.No. Part No. Part Name Qty Remarks Ref.No. Part No. Part Name Qty Remarks 
1° 128G03104 Keyboard 1 S1F-600415-1 19 369G03106 Duct 1 
1 128G03104A Keyboard 1 Ser. Nos. 3938 2 369G03105 Duct 1 
and above 21 369G03103 Duct 1 
2 350G03025 Cover 2 01-925 EAO 2 369603104 Duct 1 
3@ 128603011 Switch 1 01-262-G EAO 23©118S4iJ15GA Motor 1 ALJ15GA-A2 Oriental 
4° 128603013 Switch 1 (01-121-R EAO 24° 395G03101 Box, gear 1 For SOHZ 4GA300K 
5° 128G03012 ‘Switch 1 01-121-G EAO Oriental 
6 122G03101 Lamp 2 01-903-12 EAD with sprocket 
7 103K540490 Display,character 1 FO202AA-C NEC 24® 395G03102 Box, gear 1 For G0Hz 4GA360K 
display, fluorescent Oriental 
8 358G03108 Box 1 with sprocket 
9 113G03064 PCB. CPH 1 2° 325G03101 Chain 1 
9 113G03065-1B PCB, CPH 1 Ser. Nos. 9472 % 318G03101 Grommet 1 
and above 27 356603126 Bracket 7 
0 316603104 Strap 15 OLCBS-6N 
N®113G03057 PCB, power 1 -®131G03005U Relay ‘1 PCB, power (K4) 
% 135G03101 Strip, terminal 5 HC-2, AC1OOV 
8B 318G03013 Grommet 1 -®131G03006U Relay 1 PCB, power (K1) 
4* 137G03041 Fuse 2 F-7170 20A 250V HL-2, ACTOOV. 
18 318G03013 Grommet 1 -®©131G03102U Relay 1 PCB, power(K2) 
1% 137G03031 Holder, fuse 2 HG-2, ACIOOV 
1 137G03022 Fuse 1 BA 125V ©131G03103U Relay 1 PCB, power(K3) 
18 137G03032 Holder, fuse 1 H-OP, DC12V. 
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STANDARD/OPTIONAL ACCESSORIES 











For 135 
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Drawing 
Ref.No, Part No. 
19314G03013 

2 357G03003 

3° 388G03017 

4 339G03001 

§ 382G03001 

5 382G03001A 
6° 359G03016 
7®403G02001 

& PP6009Z200-6 
8 PP6009Z201-66 
9°381G03107 

10° 374G03106 
N®396G03102 

128 396G03103 

13 370G02002 


8 370G03103 


13 AFNCP4-3627 


Part Name Qty 


Hinge 

Mount 

‘Spring, compression 
Handle 

Leader 

Leader 

Bucket 

Bottle, washing 
Tape 

Tape 

Ball, float 

Pinch cock 
Cylinder, measuring 
Cup 

Hose 


Hose 


Sos aoe oe a 


Renarks 


10 sheets/box 
Same as AL type 


Optional 

25mm width 

‘15mm width 

72 pes. 

20mm, optional 

250.2 optional 

5 2 optional 

1a, 01520, 8a 

(water-wash system 
10a) 

te, 12% 15,0. 5m 

(water-wash system 
0.5m) 

Im, > 6X10, 9" 


Drawing 

Ref.No. Part No. 

14@ 396G03101 
18 319G03024 
16 360Y0006 
7®388G03018 
18 360G03001 
19 319G03025 
20° 388G03019 
21 360G03002 


842G03011 
846G03001 
819G03001 
819G03002 
819G03003 
802G03111 
@ 813G03101 


@G60008 


~ 350G03116 
372G03005 


FP350 


Part Kane 
Meter, flow 
Shaft 

Housing 
Spring, torsion 
Housing 

Shaft 

Spring, tension 
Housing 





Qty Remarks 


1 


aaAnmoaAA 


102 optional 


Splicing table assembly 


Cutter assembly 
Magazine assembly 
Magazine asseably 
Magazine assembly 
Screw set 

Fuse assembly 


Dark, bag 
Hose, flexible 


For 135 
For 126 
For 110 


Optional 
TOcm (water-wash 
system) 
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FP350 PART NO. INDEX LIST 














Part No. Index No.-Ref. No. Part No. Index No.-Ref. No. Part No. Index No.-Ref. No. 
103K540490 12-078 137G03041 12-14" 319G03025 13-19 
107G03011 04-05 137G03101 09-03" 319G03027 05-18 
107G03101 03-378 144G03101 10-25 319G03027 6-37 
113G03057 12-118 144G03101 1-35, 319G03029 08-25 
113G03064 12-09 304G03101 01-20 319G03101 03-29 
133G03065-1B 12-09 304G03101 02-22 319G03102 03-30 
115G03101 09-118 305G03011 04-11 319603103 03-21 
115603102 10-27@ 308G03011 04-10 319G03104 03-18 
115603102 11-378 308603012 09-37 319603105 03-49 
117G03102 09-040 308G03101 01-07 319603106 05-32 
11780009 10-018 308G03101 02-07 319603106 06-25 
117S0009 1-018 308603102 03-19 319G03106 06-31 
14780010 10-018 308G03103 07-27 319603106 08-21 
11780010 N-01e 309G03013 04-08 319603107 05-16 
11780032 10-01 309G03014 03-130 319603107 06-35 
11780032 11-01 309603101 03-03 319G03107 07-30 
118S4iJ15GA 12-230 314G03013 01-44 319603108 05-16 
119G03002 09-220 314G03013 02-46 319603108 06-35 
119G03101 01-330 314603013 04-220 319603109 07-09 
119G03101 02-350 314G03013 13-018 319603110 07-09 
119G03102 09-15@ 314G03101 o1-14@ 319603111 08-06, 
120G03002 03-04@ 314603101 02-15¢ 319603112 08-39, 
122603101 12-06" 314G03102 01-360 319G03113 09-31 
128G02010 10-36 314G03102 02-40@ 319603114 07-24 
128602010 11-46@ 314G03103 03-260 319G03125 05-32 
128G03011 12-038 316G02010 10-218 319G03125 06-31 
128603012 12-05¢ 316602010 11-318 319N1136 03-07 
128G03013 12-040 316G03011 one 322G03012 03-508 
128603018 03-39@ 316603011 02-018 322G03101 05-230 
128G03018 04-140 316603013 03-39 322G03101 06-16 
128G03019 04-15@ 316603015 1-178 322603101 06-29@ 
128603019 10-05@ 316603103 01-230 322G03101 07-130 
128603019 11-068 316603103 02-25@ 322603101 08-18@ 
128G03101 03-380 316G03104 12-10 322G03102 05-29 
128603102 10-23 316603112 10-15@ 322603102 06-238 
128603102 1-2e 316603112 11-240e 322G03102 06-328 
128603104 12-018 317603011 04-03 322603102 07-198 
128G03104A 317G03103 10-308 322603102 06-22@ 
131G03005U 317603103 11-40@ 322603103 09-098 
131G03006U 317G06070 10-35 322603111 00-34 
131G03102U 317G06070 11-45, 322SA003 03-108 
131G03103U 12--@ 318G03012 09-06. 323G03101A 05-02@ 
133G03101 10-178 318G03013 12-13 323G03101B 05-020 
133G03101 11-208 318603013 12-15 323603102 6-028 
133G03101-M 10-178 318G03101 12-26 323603102 6-09¢ 
133G06001 10-108 318G03102 09-06 323G03103 07-02 
133G06001 n-ne 319G03015 05-18 323603104 08-05¢ 
134G03101 11-180 319G03015 6-37 323G03104B 08-05¢ 
135603101 12-12 319G03015 07-32 323603107 08-05° 
135G03103 01-32 319G03015 08-32 325603101 03-15¢ 
135403103 02-34 319G03017 05-11 325G03101 12-250 
137G03013 08-02 319603017 08-23 326G03013 03-17 
137603022 12-17" 319G03019 04-01 326603101 03-16 
137G03031 12-16 319603020 08-01 326603101 09-120 
137G03032 12-18 319G03024 13-15 326603103 05-228 
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Part No 


326603103 
326G03103 
326603103 
326603103 
326603103 
326G03104 
326603105 
326G03105 
326G03105 
326G03105 
332G03101 
332G03101 
334G03013 
334G03014 
334G03015 
334603016 
334G03018 
334603101 
334G03102 
334G03105 
334G03105 
334G03105 
334G03106 
334603106 
334G03107 
334603109 
334603110 
334G03110A 
334G03110B 
334603113 
334603114 
338G03019 
338G03101 
338603101 
338G03101 
338G03102 
338603103 
338603104 
338G03104 
338G03104 
338603104 
338603104 
338603104 
338603104 
338603104 
338603105 
338G03106 
338G03107 
338G03109 
338603110 
338G03111 
338G03111 
338G03119 
339603001 
340G03102 


Index No.-Ref. No. 


06-15 
06-28¢ 
07-128 
08-178 
9-100 
09-088 
05-15 
06-34 
07-29 
08-38 
01-42 
02-44 
05-13 
08-280 
08-078 
09-308 
08-240 
03-09@ 
03-480 
05-208 
6-398 
08-35¢ 
07-35@ 
08-040 
07-108 
06-308 
09-280 
09-28 
09-280 
08-28 
03-48 
03-08 
05-34 
06-27 
06-30 
07-26 
08-20 
05-14 
05-17 
06-33 
06-36 
07-28 
07-31 
08-31 
08-37 
o7-ne 
08-02 
09-33 
08-29 
03-51 
10-03 
11-09 


13-04 
01-160 





Part No. 


340G03102 
340603103 
341G03011 
341G03101 
341G03101 
341G03102 
341G03103B 
341G03104 
341G03105 
341G03105 
341G03105A 
343G03101 
343G03101A 
343G03102C 
343G03102C 
343603103 
343603103 
343603104 
344603101 
344603102 
345G03101 
345G03101 
345603107 
345603107 
345603108 
345G03109 
345G03109 
345603110 
346603101 
346G03101 
346603101 
346603102 
346603102 
347603003 
347603101 
349603101 
349603101 
349603102 
349603102 
349603102 
349603102 
349603102 
349603102 
349603103 
349603104 
350G02073 
350603020 
350G03025 
350603101 
350603101 
350G03101A 
350G03101A 
350603102 
350603102 
350603103 


FP350 PART NO. INDEX LIST 


Index No.-Ref. No. 


02-18 
02-10 
03-24 
o1-19¢ 
-21¢ 
03-22 
04-06 
03-36 
10-28 
11-38 
10-28 
2-45 
01-43 
01-46 
02-48 
1-0 
2-O 
1-0 
9-27 
09-27 
ora 
02-43 
01-40 
02-42 
03-31 
01-28 
02-30 
03-23 
05-31 
6-24 
07-23 
01-37 
02-39 
04-20 
2-17 
05-01 
05-06 
06-01 
6-04 
06-08 
6-11 
07-01 
07-04 
08-03 
08-13 
11-04 
04-13 
12-02 
01-02 
02-02 
01-02 
02-02 
01-06 
02-06 
01-15 








Part No. 


350G03103 
350G03103A 
350G03103A 
350G03104 
350603104 
350G03104A 
350G03104A 
350G03105 
350G03105A 
350G03106 
350G03106A 
350G03107 
350603107 
350G03108 
350G03108 
350G03109 
350603110 
350G03110 
350603111 
350G03112 
350603113 
350G03113 
350603114 
350G03114 
350603115 
350G03115 
350G03115A 
350G03115A 
350603116 
350G03117 
350G03117A 
350603118 
350603118 
356G03037 
356603038 
356603101 
356603101 
356603103 
356603103 
356G03104 
356603106 
356G03107 
356603108 
356G03108A 
356603110 
356G03111 
356603112 
356603113 
356G03114 
356G03114 
356G03115 
356G03115 
356603116 
356603116 
356603116 


Index No.-Ref. No. 


02-16 
01-15 
02-16 
01-22 
02-24 
01-22 
02-24 
02-31 
01-29 
01-30 
01-30 
01-36 
02-38 
01-39 
02-41 
03-28 
08-09 
08-14 
08-33 
09-20 
O17 
02-19 
10-07 
11-08 
01-13 
02-14 
01-13 
2-14 
13+ 
02-32 
02-32 
01-03 
02-03 
03-05 
03-06 
01-08 
02-08 
01-34 
02-36 
03-27 
03-14 
03-41 
03-40 
03-40 
03-43 
03-34 
04-04 
04-16 
06-22 
07-20 
06-26 
07-25 
05-28 
06-21 
07-18 
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Part No. 


356603117 
356603118 
356603119 
356603120 
356603121 
356603122 
356603123 
356G03123 
356603125 
356G03125 
356G03126 
356G03127 
356603128 
356G03129 
356G03161 
356G03161 
356603162 
356603162 
356G03162 
356603188 
357G03003 
357G03101 
357G03101 
357G03102 
358G03101 
358G03101 
358603102 
358G03102 
358G03103 
358G03105 
358G03106 
358G03107 
358603108 
358G03109 
358603109 
358603110 
359G03016 
359G03101 
359G03101 
359GO03101A 
359G03101A 
359603103 
359603103 
359603104 
359603104 
359G03105 
359G03105 
359603114 
359G03114 
359G06015 
359G06015 
360G03001 
360603002 
360Y0006 
362G03012A 


Index No.-Ref. No. 


09-13 
09-17 
09-23 
09-25 
09-35, 
8-29 
10-06 
11-07 
10-22 
11-32 
12-27 
1-15 
12 
W-14 
05-30 
07-20 
05-33 
06-26 
07-25 
08-35, 
13-02 
10-08 
11-09 
11-25 
ott 
02-12 
01-26 
02-28 
03-25 
09-01 
09-07 
09-21 
12-08 
01-11 
02-12 
03-32 
13-060 
01-04 
02-04 
01-04 
02-04 
01-12 
02-13 
1-@ 
2-@ 
01-180 
02-208 
1-8 
2-0 
01-278 
02-298 
13-18 
13-21 
13-16 
03-02@ 
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Part No. 


362603101 
362603101 
362603102 
362603102 
363603013 
363G03062A 
363603064 
363G03201 
363603202 
363G03202A 
363603203 
363603204 
363G03205 
363G03 205A 
363603206 
363G03206A 
363G03207 
363603207 
363603207 
363G03207 
363603207 
363G03207A 
363G03207A 
363G03207A 
363G03207B 
363G03208 
363603208 
363603208 
363603209 
363603210 
363603210 
363603211 
363603211 
363603212 
363603213 
363603214 
363603215 
363603216 
363G03216A 
363G03217 
363G03218 
363603219 
363G03220 
363603221 
363G03222 
363603222 
363603223 
363G03224 
363G03224A 
363G03225 
363603226 
363G03229 
363603229 
363G03232A 
363G03233A 


Index No.-Ref. No. 


01-05, 
02-05 

01-21 
02-23 
04-12 
04-18 
03-11 
03-42 
05-05, 
05-05 
05-08 
05-08 
05-09 
50-09 
05-12 
05-12 
05-19 
06-38 
07-34 
08-36 
08-36 
05-19 
07-34 
08-36 
05-19 
05-21 
06-40 
08-34 
07-33 
06-03 
06-10 
06-06 
06-13 
06-14 
06-07 
07-03 
07-06. 
07-08 
07-08. 
07-21 

07-22 
08-08 
08-16 
08-10 
08-11 

08-15 

08-12 

08-27 

08-27 

09-24 

09-36 

01-45, 

02-47 

07-08 

07-07 





Part No. 


363603235 
363603236 
364G03101 
364G03101 
364G03102 
364G03102 
364G03103 
364G03105 
364G03107 
367G03101 
367G03101 
368G03011A 
368G03011B 
3686030116 
368G03011D 
369603101 
369603103 
369603104 
369603105 
369603106 
370G02002 
370G02002 
370G02002 
370G02002 
370G02002 
370G03103 
370G03103 
370G03103 
372G03005 
372G03005 
372G03101 
372G03101 
372G03102 
372G03103 
372G03104 
372G03105 
372G03105 
372G03106 
372G03106 
372G03107 
372G03108 
372603109 
372G03109 
372603110 
372603110 
373603104 
373603104 
374G03102 
374603102 
374G03103 
374603103 
374G03104 
374603104 
374603105 
374G03105 


Index No.-Ref. No. 


08-26 
03-42 
01-10" 
02-10 
01-35 
02-37 
09-05 
09-16 
09-19 
o1-2se 
02-278 
04-23, 
04-28 
04-23, 
04-23 
09-14 
12-21 
12-22 
12-20 
12-19 
10-12 
10-168 
1-19 
W-2T 
18-138 
10-310 
Wedt 
13-13 
iW 
13- 
10-328 
11-420 
05-040 
05-03 
05-10 
10-33¢ 
-43@ 
10-340 
1-44e 
10-38@ 
10-378 
11-168 
11-23 
10-18 
11-210 
01-24 
02-26 
10-11 
11-26 
10-198 
11-29 
10-140 
11-22@ 
10-130 
11-28 
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Part No. Index No.-Ref. No Part No. Index No.-Ref. No. Part No. Index No.-Ref, No. 
374G03106 13-108 385603102 10-29 801G03101 03-O 
374603110 10-24 385G03102 11-398 802G03101 5-O* 
374603110 11-34 386G03004 4-17 802G03102 6-O* 
375G03102 01-31 386G03101 10-090 802603103 05-@* 
375G03102 02-33 386G03101 1-108 802G03104 07-O* 
376G03001 09-18" 387G03001 09-260 802G03105A 6-O° 
376G03101 10-26" 388G03001 03-120 802G03106 08-O* 
376G03101 11-36" 388G03012 04-090 802G03107 5-O* 
379G03101 10-39 388G03013 04-02@ 802G03108 o7-@* 
381G03101 05-07" 388G03014 04-19¢ 802G03109 07-@° 
381GO03101A 05-07" 388G03016 09-320 802603110 8-O° 
381603102 06-12" 388G03017 13-03@ 802G03111 3-0 
381G03102A 06-12" 388G03018 13-178 802G03112 7-8 
381G03103 05-07" 388603019 802G03112A 07-8 
381G03103A 05-07" 388603101 802603113 07-8 
381G03103B 05-07" 388G03102A 802G03113A o7-@ 
381G03104 07-05" 388603103 802G03115 07-O* 
381G03104A 07-05" 388G03115 810G03011 4-O® 
381G03105 6-05" 393603011 810G03011A 4-@* 
381G03105A 06-05" 395603101 810G03011B 4-0 
381G03106 07-05" 395603102 810G03011C o-o* 
381G03106A 07-05" 396603101 810G03012 03-@* 
381G03107 13-098 396603102 810G03101 03-O 
382G03001 13-05 396603103 810G03102 03-6 
382GO3001A 13-05 401G03012 812GO03101A 03-46@ 
384G03101 06-18" 401G03101 812GO3101A 03-47¢ 
384G03101 07-15" 401G03101 812G03101A 03-O° 
384G03102 05-26" 401G03102A 813G03101 3-0" 
384G03102 06-19" 401G03103 819G03001 3-0 
384G03102 07-16" 401603104 819G03002 13-0 
384G03103 05-@® 401G03104 819G03003 BO 
384G03103 6-@* 401G03104 827G03101 11-138 
384G03103 07-@* 401G03105 842G03011 BO 
384G03104 05-25 401G03105 846G03001 23-@ 
384G03104 6-18 401G03105 AFNCP4-3627 10-048 
384G03104 07-15 401G03106 AFNCP4~3627 11-050 
385G03014 01-09 401G03107 AFNCP4-3627 13-13, 
385G03014 02-09 401G03107 PP60092 200-66 13-08" 
385603101 10-208 401G03107 PP600927 201-66 13-08" 
385G03101 11-30 403G02001 
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